Witold Rutkowski 


słuchacz III. roku medycyny, 


przeżywszy lat 20, po krótkich cierpieniach, dnia 14 Stycznia 1696 r. 
zasnął w Panu. 


W smutku pozostali rodziee zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który 
odbędzie się we Czwartek dnia 16-go b. m. o godzinie 11-tej rano z domu przedpogrzebowego na ementarzu 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funeLres' A. Szafrańskiego w Krakowie. 


